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भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 28 मई, 2024 


संदर्भ: HQ-PUBO13/1/2020-PUB-BIS (885).--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के 
उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


अनुसूची 

के स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
हे तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 
(1) (2) (3) (4) (5) 

1 आई एस 1218 : 2024 21 मई 2024 आई एस 1218 - 1978 21 जून 2024 

टार और बिटुमिनस सामग्री -- परीक्षण टार और बिटुमिनस सामग्रियों की 
पद्धतियाँ — फिनोल का निर्धारण परीक्षण पद्धतियों के लिए फिनोल का 
(दूसरा पुनरीक्षण) निर्धारण 


3362 GI/2024 (1) 
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= स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
aq. तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक ay 
(1) (2) (3) (4) (5) 
(पहला पुनरीक्षण) 
2 आई एस 1219 : 2024 21 मई 2024 आई एस 1219 - 1978 21 जून 2024 
टार और बिटुमिनस सामग्री -- परीक्षण a और बिटुमिनस सामग्रियों की 
पद्धतियाँ — नेफ़थलीन का निर्धारण परीक्षण पद्धतियों के लिए नेफ़थलीन 
(दूसरा पुनरीक्षण) का निर्धारण 
(पहला पुनरीक्षण) 
3 आई एस 1220 : 2024 21 मई 2024 आई एस 1220 - 1978 21 जून 2024 
टार और बिटुमिनस सामग्री -- परीक्षण टार और बिटुमिनस सामग्रियों की 
पद्धतियाँ -- वॉलेटाईल मैटर कंटेंट का परीक्षण पद्धतियों के लिए वॉलेटाईल 
निर्धारण Hex कंटेंट का निर्धारण 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 
4 आई एस 3025 (भाग 82) : 2024 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 
आई एस ओ 15923-1 : 2013 
जल एवं अपशिष्ट जल के नमूने लेने तथा 
परीक्षण (भौतिक एवं रसायन) की पद्धतियाँ 
भाग 82 अमोनियम, नाइट्रेट, नाइट्राइट, 
क्लोराइड, ऑर्थोफॉस्फेट, AHS ST 
सिलिकेट फोटोमेट्रिक डिटेक्शन के साथ 
5 | आई एस/आई एस ओ 8000-65 : 2020 | 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 
आंकड़ो की गुणवत्ता 
भाग 65 आंकड़ा गुणवत्ता प्रबंधन -- 
प्रक्रिया माप प्रश्नावली 
P| आई एस/आई एस ओ 8000-100: 2016 | 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 
आंकड़ो की गुणवत्ता 
भाग 100 प्रधान आंकड़े -- विशिष्ट आंकड़ो 
का आदान-प्रदान — अवलोकन 
हि आई एस 9405 : 2024 21 मई 2024 आई एस 9405 - 1980 21 जुलाई 
आई एस ओ 1120 : 2012 वाहित्र बेल्ट फास्टनरों के लिए परीक्षण 2024 
वाहित्र बेल्ट -- यांत्रिक बंधन की ताकत का पद्धतियाँ 
निर्धारण -- स्थैतिक परीक्षण पद्धति 
(पहला पुनरीक्षण) 
i आई एस/आई एस ओ 12297-2:2018 | 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 
रोलिंग बियरिंग्स — बेलनाकार रोलर्स 
भाग 2 सीमा आयाम, ज्यामितीय उत्पाद 
विनिर्देश (जीपीएस) और चीनी मिट्टी के 
रोलर्स के लिए टॉलरेंस मूल्य 
|! आई एस 13450 (भाग 1/अनुभाग 9) : 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 
2024 
चिकित्सीय विद्युत उपकरण 


भाग 1 बुनियादी सुरक्षा और आवश्यक 
कार्य निष्पादन के लिए सामान्य अपेक्षाएँ 
अनुभाग 9 पर्यावरण के प्रति जागरूक 
डिज़ाइन के लिए अपेक्षाएँ 
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= स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
स. तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक ny 
(1) (2) (3) (4) (5) 
(IEC 60601-1-9 : 2020, संशोधित) 
10 आई एस 14575 : 2024 21 मई 2024 आई एस 14575 : 1999 21 अगस्त 
आई एस ओ 17070 : 2015 चमड़े में पेन्टाक्लोरोफेनल (पी सी पी) 2024 
चमड़ा -- रासायनिक परीक्षण -- का निर्धारण -- परीक्षण पद्धति 
टेट्राक्लोरोफेनोल-, ट्राइक्लोरोफेनोल-, 
डाइक्लोरोफेनोल-, मोनोक्लोरोफेनोल- 
आइसोमर्स और पेंटाक्लोरोफेनोल मात्रा का 
निर्धारण 
(पहला पुनरीक्षण) 
11 आई एस 14802 (भाग 2) : 2024 21 मई 2024 आई एस 14802 (भाग 2) : 2019 21 जून 2024 
आई एस ओ 4384-2 : 2022 आई एस ओ 4384-2 : 2011 
बियरिंग धातुओं का कठोरता परीक्षण — प्लेन बेयरिंग -- बेयरिंग धातुओं की 
प्लेन बियरिंग्स कठोरता परीक्षण 
भाग 2 ठोस सामग्री भाग 2 ठोस सामग्री 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 
12 आई एस 16769 : 2024 21 मई 2024 आई एस 16769 : 2018 21 जुलाई 
आई एस ओ 9462 : 2023 आई एस ओ 9462 : 2014 2024 
अल्पाइन स्की-बाइंडिंग — अपेक्षाएँ और अल्पाइन स्की-बाइंडिंग — 
परीक्षण पद्धतियाँ आवश्यकताएं और परीक्षण विधियां 
(पहला पुनरीक्षण) 
13 आई एस 16851 : 2024 21 मई 2024 आई एस 16851 : 2018 21 जुलाई 
आई एस ओ 583 : 2023 आई एस ओ 583 : 2007 2024 
कपड़ा करकस सहित कन्‍्वेयर बेल्ट — कुल कुल बेल्ट मोटाई और विधान तत्वों की 
बेल्ट मोटाई और घटक तत्वों की मोटाई — मोटाई कपड़ा करकेस के साथ कन्वेयर 
परीक्षण पद्धतियाँ बेल्ट -- परीक्षण पद्धतियाँ 
(पहला पुनरीक्षण) 
14 आई एस 18317 : 2024 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 
खाद्य और पेय पदार्थों के लिए तीन खंड से 
बने गोल खुले शीर्ष वाले धातु के कैन के 
लिए लैकर और सजावटी परिष्कर -- 
विशिष्टि 
15 आई एस 18493 (भाग 2) : 2024 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 
आई एस ओ 15087-2 : 2000 
डेंटल एलिवेटर्स 
भाग 2 वारविक जेम्स एलिवेटर्स 
16 आई एस 18562 : 2024 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 
पीपीआईयूसीडी सम्मिलन संदंश -- 
विशिष्टि 
17 आई एस 18563 : 2024 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 
नैनोमॉडिफाइड पेंट्स और कोटिंग्स -- 
रीति संहिता 
18 आई एस 18580 : 2024 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 


नेत्र संबंधी उपकरण -- परीक्षण फ्रेम 
(150 12867 : 2010, संशोधित) 
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स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष 
तथा शीर्षक 


प्रतिस्थापन तिथि 


भारतीय मानकों, यदि वापस लिए 
जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक 


वापस होने की 
तिथि 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


आई एस 18581 (भाग 2) : 2024 
आई एस ओ 10936-2 : 2010 


प्रकाशिकी और फोटोनिक्स --- ऑपरेशन 
सूक्ष्मदर्शी 


भाग 2 नेत्र शल्य चिकित्सा में उपयोग किए 


जाने वाले ऑपरेशन सूक्ष्मदर्शी से प्रकाश का 
खतरा 


21 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नही 


20 


आई एस 18585 : 2024 
नेत्र संबंधी उपकरण --- मानव आँख के 
पिछले भाग के लिए प्रकाशीय सुसंगतता 
टोमोग्राफ 
(ISO 16971 : 2015, संशोधित) 


21 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नही 


21 


आई एस 18587 : 2024 
आई एस ओ/टी आर 24484 : 2023 
महिला कंडोम --- आईएसओ 25841 का 
उपयोग और महिला कंडोम का गुणवत्ता 
प्रबंधन 


21 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नही 


22 


आई एस 18599 : 2024 


आई एस ओ 24157 : 2008 


नेत्र प्रकाशिकी और उपकरण --- मानव 
आँख की विपथन की रिपोर्टिंग 


21 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नही 


23 


आई एस 18670 : 2024 


आई एस ओ 19429 : 2015 
दंत चिकित्सा -- दंत प्रत्यारोपण के लिए 
पदनाम प्रणाली 


21 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नही 


24 


आई एस 18672 : 2024 


आई एस ओ 18739 : 2016 
दंत चिकित्सा -- सीएडी/सीएएम सिस्टम 
के लिए प्रक्रिया श्रृंखला की शब्दावली 


21 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नही 


25 


आई एस 18681 (भाग 6) : 2024 
आई एस ओ 6360-6 : 2004 
दंत चिकित्सा — रोटरी उपकरणों के लिए 
संख्या कोर्डिंग प्रणाली 
भाग 6 अपघर्षक उपकरणों की विशिष्ट 
विशेषताएँ 


21 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नही 


26 


आई एस 18682 (भाग 2) : 2024 
आई एस ओ 13397-2 : 2005 
दंत चिकित्सा — पेरियोडोंटल क्यूरेट्स, 
डेंटल स्केलर्स और WHT HAST 
भाग 2 जीआर-प्रकार के पेरियोडोंटल 
क्यूरेट्स 


21 मई 2024 


लागू नहीं 


लागू नही 


[art Wave 4] 
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= स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | भ्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
aq. तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक ay 
(1) (2) (3) (4) (5) 
27 आई एस 18682 (भाग 3) : 2024 21 मई 2024 लागू नहीं लागू नही 

आई एस ओ 13397-3 : 1996 

पेरियोडोंटल क्यूरेट्स, डेंटल स्केलर्स और 
एक्सकेवेटर 

भाग 3 डेंटल स्केलर्स -- एच टाइप 

28 | आई एस/आई = सी 61675-1 : 2022 21 मई 2024 आई एस/आई ई सी 61675-1 : 21 जून 2024 


रेडियोन्यूक्लाइड इमेजिंग उपकरण -- 
विशेषताएँ और परीक्षण की शर्तें 
भाग 1 पोजीट्रान उत्सर्जन टोमोग्राफ 
(पहला पुनरीक्षण) 


2013 
रेडियोन्यूकलाइड इमेजिंग उपकरण -- 
लक्षण और परीक्षण की स्थिति 
भाग 1 पोजीट्रान उत्सर्जन टोमोग्राफ्स 


पी राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम) 


[विज्ञापन-ा11/4/असा./162/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 


(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th May, 2024 


Ref: HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (885). 


In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of 


Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Standards Date of No. , Year & Title of the Indian Date of 
No. Established Establishment Standards to be Withdrawn, if Withdrawal 
any 
(1) (2) (3) (4 (5) 
10270 2129 eee See and 
1 Tar and Bituminous Materials — Methods 21 May 2024 ; ५ oe 21 June 2024 
T ae Bituminous Materials: 
for Test — Determination of Phenols 4 
(5 1 Revision) Determination of Phenols 
One बेल किए (First Revision) 
IS 1219 : 2024 Meth ieee d 
2 Tar and Bituminous Materials — Methods 21 May 2024 Se ee eee 21 June 2024 
T pare Bituminous Materials: 
for Test — Determination of Naphthalene ता 
ne Determination of Naphthalene 
(Second Revision) =e ae 
(First Revision) 
IS 1220 - 1978 
IS 1220 : 2024 Methods for Testing Tar and 
3 Tar and Bituminous Materials — Methods 21 May 2024 Bituminous Materials: 21 June 2024 
for Test — Determination of Volatile Matter Determination of Volatile Matter 
Content Content 
(Second Revision) (First Revision) 
IS 3025 (Part 82) : 2024 
ISO 15923-1 : 2013 21 May 2024 
¢ Methods of Sampling and Test (Physical and ne Ne 
Chemical) for Water and Wastewater 
Part 82 Ammonium, Nitrate, Nitrite, 
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SI No., Year & Title of the Indian Standards Date of No. , Year & Title of the Indian Date of 
No. Established Establishment Standards to be Withdrawn, if Withdrawal 
any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Chloride, Orthophosphate, Sulfate and 
Silicate with Photometric Detection 
IS/ISO 8000-65 : 2020 
5 Data Quality 21 May 2024 NA NA 
Part 65 Data Quality Management — 
Process Measurement Questionnaire 
ISASO 8000-100 : 2016 
| Data Quality 21 May 2024 NA NA 
Part 100 Master Data — Exchange of 
Characteristic Data — Overview 
18 9405 : 2024 
ISO 1120: 2012 21 May 2024 IS 9405 - 1980 
7 Conveyor Belts — Determination of Method of Test for Conveyor Belt | 21 July 2024 
Strength of Mechanical Fastenings — Static Fasteners 
Test Method 
(First Revision) 
ISASO 12297-2 : 2018 
. Rolling Bearings a Cylindrical Rollers 21 May 2024 NA NA 
Part 2 Boundary Dimensions, Geometrical 
Product Specifications (GPS) and Tolerance 
Values for Ceramic Rollers 
IS 13450 (Part 1/Sec 9) : 2024 
Medical Electrical Equipment 21 May 2024 
Part 1 General Requirements for Basic 
. Safety and Essential Performance NS NS 
Section 9 Requirements for Environmentally 
Conscious Design 
(IEC 60601-1-9 : 2020, MOD) 
IS 14575 : 2024 
ISO 17070 : 2015 21 May 2024 IS 14575 : 1999 
10 Leather — Chemical Tests — Determination Determination of 21 August 
of Tetrachlorophenol-, Trichlorophenol-, Pentachlorophenol (PCP) in 2024 
Dichlorophenol-, Monochlorophenol- Leather — Method of Test 
Isomers and Pentachlorophenol Content 
(First Revision) 
IS 14802 (Part 2) : 2024 Po Te eat 2) 52072 
ISO 4384-2 : 2011 
71206 21 May 2024 Plain Bearing — Hardness Testin: 
11 | Hardness Testing of Bearing Metals — Plain a © | 21 June 2024 
Heanae of Bearing Metals 
Part 2 Solid Materials gal eters aig. 
(Second Revision) (is Revision) 
IS 16769 : 2024 IS 16769 : 2018 
ISO 9462 : 2023 21 May 2024 BO hie ee 
12 : an : y Alpine Ski-Bindings — 21 July 2024 
Alpine Ski-Bindings — Requirements and Requirements and Test Methods 
Methods of Test 
(First Revision) 
IS 16851 : 2024 पे पल a 
; 21 May 2024 ISO 583 : 2007 
Sepa कट Conveyor Belts with a Textile 
13 Conveyor Belts with a Textile Carcass — ८ T Thi 21 July 2024 
Total Belt Thickness and Thickness of aa ae ला पं panes 
Constructive Elements — Methods of Test ay ee NS 
2. हर Elements — Test Methods 
(First Revision) 
14 IS 18317 : 2024 NA NA 


Lacquers and Decorative Finishes for Three 


[art Wave 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SI 


No. 


No., Year & Title of the Indian Standards 
Established 


Date of 
Establishment 


No. , Year & Title of the Indian 
Standards to be Withdrawn, if 
any 


Date of 
Withdrawal 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


Piece Round Open Top Metal Cans for 
Foods and Beverages — Specification 


21 May 2024 


15 


IS 18493 (Part 2) : 2024 
ISO 15087-2 : 2000 
Dental Elevators 
Part 2 Warwick James Elevators 


21 May 2024 


NA 


NA 


16 


IS 18562 : 2024 
PPIUCD Insertion Forceps — Specification 


21 May 2024 


NA 


NA 


17 


IS 18563 : 2024 
Nanomodified Paints and Coatings — Code 
of Practice 


21 May 2024 


NA 


NA 


18 


IS 18580 : 2024 
Ophthalmic Instruments — Trial Frames 
(ISO 12867 : 2010, MOD) 


21 May 2024 


NA 


NA 


19 


IS 18581 (Part 2) : 2024 
ISO 10936-2 : 2010 
Optics and Photonics — Operation 
Microscopes 
Part 2 Light Hazard from Operation 
Microscopes Used in Ocular Surge 


21 May 2024 


NA 


NA 


20 


IS 18585 : 2024 
Ophthalmic Instruments — Optical 
Coherence Tomograph for the Posterior 
Segment of the Human Eye 
(SO 16971 : 2015, MOD) 


21 May 2024 


NA 


NA 


21 


IS 18587 : 2024 
ISO/TR 24484 : 2023 
Female Condoms — Use of ISO 25841 and 
the Quality Management of Female 
Condoms 


21 May 2024 


NA 


NA 


22 


IS 18599 : 2024 
ISO 24157 : 2008 
Ophthalmic Optics and Instruments — 
Reporting Aberrations of the Human Eye 


21 May 2024 


NA 


NA 


23 


IS 18670 : 2024 
ISO 19429 : 2015 
Dentistry — Designation System for Dental 
Implants 


21 May 2024 


NA 


NA 


24 


IS 18672 : 2024 
ISO 18739 : 2016 
Dentistry — Vocabulary of Process Chain 
for CAD/CAM Systems 


21 May 2024 


NA 


NA 


25 


IS 18681 (Part 6) : 2024 
ISO 6360-6 : 2004 
Dentistry — Number Coding System for 
Rotary Instruments 
Part 6 Specific Characteristics of Abrasive 
Instruments 


21 May 2024 


NA 


NA 


26 


IS 18682 (Part 2) : 2024 
ISO 13397-2 : 2005 
Dentistry — Periodontal Curettes, Dental 


21 May 2024 


NA 


NA 
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Sl No., Year & Title of the Indian Standards Date of No. , Year & Title of the Indian Date of 
No. Established Establishment Standards to be Withdrawn, if Withdrawal 
any 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Scalers and Excavators 
Part 2 Periodontal Curettes of Gr-Type 
IS 18682 (Part 3) : 2024 
ISO 13397-3 : 1996 21 May 2024 
al Periodontal Curettes, Dental Scalers and We Ne 
Excavators 
Part 3 Dental Scalers — H Type 
IS/IEC 61675-1 : 2013 
IS/IEC 61675-1 : 2022 wa eens nie aie ~~ 
Radionuclide Imaging Devices — 21 May 2024 iat se aa 
28 ८ ase Test Conditi onditions 21 June 2024 
haracteristics and Test Conditions हि री 
: ission T. Part 1 Positron Emission 
Part 1 Positron Emission Tomographs T 
Tomographs 


(First Revision) 


P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) 
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